464                                      Dreizehntes Capitel.
Ueberhaupt jedoch scbeint die Dichte einer festen Substanz, aus ihren Losungen berecbnet, kleiner auszufallen, als der festen Substanz an sicb zukommt, und zwar nicbt bloss im Falle einer durch die Lo-sung eintretenden Debnung, sondern aucb bei Contraction.
Uebrigens betreffen die Falle, die bier mitgetbeilt sind, Salze, welcbe sicb meist in der Losung zum Tbeil dissociiren, jedocb obne dabei in lonen zu zerfallen, die Anamoniaksalze wtirden sicb in Saure und Ammoniak zertbeilen.
HerrCbarpy1) entnimmt aus seinen undanderen Untersuchungen, dass, wenn roan die Concentration durcb die Zabl Molekeln der gelosten Substanz im Verbaltniss zu der Zabl Molekeln der Losung raisst und die Contraction (bezw. Dilatation) als Function der so definirten Concentration darstellt, man besonders einfacbe Curven erhalt, die sich fiir analoge Yerbindungen nacb der Grosse des Molekulargewicbts ordnen. Das steht niit einer Regel von V als on2) im Zusammenbange. Vergleicbt man nanilicb Losungen verscbiedener Salze, die im Liter 1 g-Aeq. aufgelost entbalten, so zeigt sicb, dass die Unterscbiede der specifiscben Gewicbte solcber Salzlosungen, welcbe zwei Metalle, ver-bunden mit derselben Saure, entbalten, iminer gleicben Wertb haben, welcbes aucb die Saure sei, und ebenso dass der Unterscbied bei je zwei Salzen derselben Saure mit irgend einem Metall gleicbfalls un-abhangig von dem Metall ist. Nacb Bender3) ist tiberhaupt der Unterscbied der Dicbte zweier solcber Losungen proportional der Zabl der Grammaquivalente. Die Dichte einer Salzlosung bestande bier-nacb aus zwei Tbeilen (Moduln), einem der durcb das Metall, einem anderen, der durcb die Saure bestirnrnt ist. Nacb Bender sind diese Moduln fiir wasserige Losungen bei 18°
fiir    NH4          K          Na          Li          1/2 Ba          1/282
0          296         235         72           739             522
fiir    1/2Ca    l/2M.g     VaZn     Va Cd        Va Cu         Va Ag
282        '221         410         606          413            1069
fur      Cl          Br            J          N08         V2SO^
0          370         733        160           200.
Die Yergleicbslosungen sind Salmiaklosungen und die Zablen sind mit 10~"4 zu multipliciren. Eine Bromcalciumlosung mit 3g-Aeq. im Liter Losung bat also zur Dicbte Qf + 3 (370 + 282) 10~S wo-selbst Q' die Dicbte der entsprecbenden Salraiaklosung ist. Letztere ist fiir die Aequivalentzablen 1, 2r 3, 4 angegeben zu 1,0153, 1,0299, 1,0438, 1,0577. Wir baben die dritte Zabl fiir $' zu nehinen und erbalten zuletzt 1,0438 -f- 0,1956 = 1,2394. Unmittelbar gefunden wurde 1,2395.
1)  Annales de chimie et de physique, Tom. 29, p. 43.
2)  Ostwald, 1. o., S. 784.
3)  Wiedem. Ann., Bd. 20, S. 560.lz 1,36.
